MAGDALENA RYCHLOWA 


wdowa, 


przeżywszy lat 55, po długiej a dolegliwej chorobie, opatrzona świętymi Sakramentami, zmarła dnia 22 
kwietnia 1895 roku. 


W smutku pozostała siostra wraz z małżonkiem zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i Szanowna Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok we środę dnia 24 b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu z domu pod l. 5 przy ulicy 


Grzegórzeckiej wprost na miejsce wiecznego spoczynku, oraz na 


Nabożeństwo zalobne 


A AAS € Ą Suns 28 e 5 
odpłabić słę mające we czwartek dnia 25 b. m. o godzinie 9 rano w kościele N. Panny Maryi. 


io 


Z drukarni A. Kozianskiego w Krakowie. 


